Airop. suppt. 



RADIO MARELLI - Mod. RD168. Apparecchio a modulazione d'ampiezza e di frequenza. Onde mcdie da 515 a ,1640 kc/s, onde corte da 3200 a 10.100 kc/s e onde ultracorle (FM) 
da 87,3 a 11,5 Me /a. Medic frequenze a 455 kc/s e a 10,7 Mc/s. Impedenza bobina mobile 3,5 ohm. Potenza d’uscita 3 watt. Consumo 0,43 ampere. 




























